EUGENIUSZ 


FEDOROWIL 


AKTOR TEATRU ROZMAITOSCI 
W KRAKOWIE, NAJLEPSZY, NIEODZA- 


LOWANY KOLEGA I PRZYJACIEL 
UR. 15. XI. 1919 R.-ZMARL 1. 1. 1968 К. 


CZESC JEGO PAMIECI! 


ZESPOL TEATRU ROZMAITOSCI 
W KRAKOWIE 


POGRZEB ODBEDZIE SIE ХА CMENTARZU 
RAKOWICKIM DNIA 4.1. 1968 R. O GODZ. 14. 


